
SCHEMA ELETTRICO DEL 
TELEFUNKEN 559 

TELEFUNKEN-RADIO ( S. A. SIEMENS). — Mod. 550. - Produnone 1938-39 - Cam 

TO. (200-600) - Media frequenza: 469 kHz. 






